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Monseigneur Driessenstraat 6 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 

Omschrijving (incl. locatie): 

Monseigneur Driessenstraat 6,6043 CV Roermond: milieu neutrale verandering voor uitbreiding koeling 
energiecentrale 

Registratienummer: 

7356-2016 

Datum aanvraag: 

8 april 2016 

In deze fase kunt u tegen deze aanvraag nog geen zienswijze/bezwaarschrift indienen. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht telefoonnummer 0475-359829. 
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